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Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ടി.എൻ/ 1/2018 - 19 . 

2018 ഏപ്രിൽ 11. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, വൈദ്യുത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 8 - 5 - 2018 - ന് വൈകു ന്നേരം 
3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 3.30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത 
ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ 

പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസ് GST @ 12 % 

| പ്രമാണത്തിന്റെ ( CGST @ 6 % + 

വില - SGST @ 6 %) 


- (1) 


( 2 ) 


7 , 000 


600 


72 


1 1/ 2018 - 19 - കാസറഗോഡ്- വിദ്യാനഗർ അന്ധവിദ്യാ ലയ കോംപൗണ്ടിൽ 

്പെഷ്യൽ അദ്ധ്യാപക ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററിന് കെട്ടിടനിർമ്മാ ണം 

വൈ ദ്യു തീ ക ര ണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 2,78,497 
2/ 2018- 19 - കണ്ണൂർ സെന്റർ ജയിലിലെ വിസിറ്റേഴ്സ് റൂമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - - 3,42 ,630 
3/ 2018 -19- കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ 
മെഷീൻ ലാബിലെ പവർ സർക്യൂട്ടുകളുടെപുനർ വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ 
ദർഘാസ്) - - 4,79,198 


8 , 900 


800 


96 


12 , 000 


1,000 


120 


Gaz . No. 18 /2018/DTP (PWD ). 
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- 160 


(1) 


(3) 


*/ 


6 , 900 


600 


4/2018-19 - കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ സ്മിത്തി 
ലാബിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 2,72,230 
5 / 2018 -19 - കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ പേപ്പർ 
ടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേയും ഡ്രായിംഗ് ഹാളിലേയും പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം ( പുനർ ദർഘാസ്) - - 4,98,994 


12 ,500 


1, 000 


6 / 2018 - 19 - കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ സിവിൽ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക് ഷോപ്പിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ 
ദർഘാസ്) - 2,39,470 


6,000 


500 


12 , 500 


1, 000 


7 /2018 - 19 - കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ ഹൈഡ്രോളിക് 
ലാബിന്റെ പുനർ വൈദ്യു തീക രണം ( പു നർ ദർഘാസ്) - - 4,99, 894 
8/ 2018 - 19 - കോഴിക്കോട്-ഈസ്റ്റ് ഹില്ലിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള 
പോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിലെ ഓഡിറ്റോറിയവും കമ്പ്യൂട്ടർ മുറിയും 
റിക്രിയേഷൻ ഹാളും വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - - 2,97,733 
9/ 2018 - 19 - മലപ്പുറം-ഏറനാട് അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 
പേരകമണ്ണ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിനുവേണ്ടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 2,12,613 


7, 500 


600 


5 , 400 


500 


10/2018 - 19 - കാസറഗോഡ്- പേരിയ ഗവൺമെന്റ് പോളി ടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ 

വൈദ്യുത സംവി ധാ ന ങ്ങളുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപണികൾ 
- 3 ,07 ,150 


7 ,700 


700 


11 / 2018 -19 -കണ്ണൂർ- വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടറുടെ ആഫീസിൽ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലഗുകളുടെ അധിക വൈദ്യുതീകരണം - 
- 2 , 43,065 


6 ,100 


500 


5 ,900 


500 


12 / 2018 - 19 - മലപ്പുറം-മഞ്ചേരി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ബ്രിഡ്ജസ് സബ് 
ഡിവിഷൻ ആഫീസിന്റേയും സെക്ഷൻ ആഫീസിന്റേയും വൈദ്യുത 
സംവിധാനങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണം - - 2,33,243 
13 /2018 -19 - കോഴിക്കോട്- ഗവൺമെന്റ് സ്ത്രീകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും 
ആശുപത്രിയിലെ ഒ. പി. ബ്ലോക്ക് പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 4,94,914 
4/ 2018 - 19 - കോഴിക്കോട് പൊതുമ്മത്ത് വകുപ്പ് കോംപ്ലക്സിലെ കോൺഫൻസ് 
ഹാളിലെ എയർ കണ്ടീഷനറുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ- 2,28,123 
15 / 2018- 19 - കോഴിക്കോട്- വടകര എൻ. ഡി. പി.എസ്. കോടതിയിലെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം - 2,35,570 


12,400 


1,000 


5 ,800 


500 


5 ,900 


500 


16 


16 / 2018 - 19 - കാസറഗോഡ്- ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര ഫോറം 
ഓഫീസിന്റെ അധിക വൈദ്യുതീകരണവും എയർ കണ്ടീഷനർ 
സ്ഥാപിക്കലും - 2,08 ,726 


5 ,300 


- 


500 


500 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - എ , ബി , സി വിഭാഗം കരാറുകാർ. 
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി- 30 ദിവസം. 

ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd .gov.in - ൽ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിനുമുമ്പ് 
മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും 
ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 


ദർ ഘാ സു കൾ രജി സ് ട്രേഡ്/ സ് പീഡ് തപാൽ മുഖേന മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു കയുള്ളൂ. തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 
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- 161 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 -800- 96 ( 02 ) എന്ന ശീർഷകത്തിലും GST @ 12 % (CGST- 6 % + SGST-6 %) 8443- 00 
108-PW deposit എന്ന ശീർഷകത്തിലും ഡിവിഷൻ ആഫീസിന്റെ DDO Code ആയ 1601- 59 B - 014 - ൽ ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചലാൻ 
രസീതി ടെണ്ടർ പ്രമാണങ്ങൾക്കൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ - 200- ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ 
ആവശ്യമായ മറ്റുരേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


321 


